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STAATSCOURANT 

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 


Grensoverschrijdende fusie Medtronic Bakken Research Center B.V. 


Medtronic Bakken Research Center B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Maastricht, kantoorhoudende te Endepolsdomein 5, 6229 
GW Maastricht, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 14625522, als verkrijgende 
vennootschap; en 

Sapiens Steering Brain Stimulation GmbH, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk¬ 
heid (Gesellschaft mit beschrankter Haftung) naar Duits recht, statutair gevestigd te München, 
Duitsland, kantoorhoudende te Dachauer Strafte 65, 80 335, München, Duitsland, ingeschreven in het 
Handelsregister B bij de lokale rechtbank te München, Duitsland, onder nummer HRB 194171, als 
verdwijnende vennootschap, 

kondigen hierbij aan dat zij voornemens zijn een grensoverschrijdende fusie aan te gaan waarbij 
Medtronic Bakken Research Center B.V. de verkrijgende vennootschap zal zijn en Sapiens Steering 
Brain Stimulation GmbH de verdwijnende vennootschap zal zijn. 

De fuserende vennootschappen hebben geen minderheidsaandeelhouders. Het bepaalde in artikel 
2:333h van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing. 

De regelingen volgens welke de rechten van schuldeisers kunnen worden uitgeoefend met betrekking 
tot de fuserende vennootschappen zijn opgenomen in artikel 2:316 van het Nederlandse Burgerlijk 
Wetboek en sectie 122j van de Duitse Umwandlungsgesetz. 

Schuldeisers kunnen op de hierboven genoemde kantooradressen van de fuserende vennootschap¬ 
pen kosteloos volledige inlichtingen betreffende de hiervoor genoemde rechten verkrijgen. 
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